EUGENIUSZ 


KOWSK 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC, DZIADZIU I BRAT 


P 


BA 


B. WIĘZIEŃ ,OSWIECIMIA”, INWALIDA WOJENNY 


po ciężkiej chorobie, zmarł dnia 23 października 1987 r. 


przeżywszy lat 75. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 bm. o godzinie 12.00 


na cmentarzu Podgórskim. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w tym 
samym dniu o godz. 9.00 w kościele Redemptorystów. 


Pogrążeni w smutku: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUK, SIOSTRA 
I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


